Recueil Electronique des Societes et Associations 


Numero RCS: B182728 

Reference de publication : RESA_2017_011.91 
Publie au RESA N° RESA_2017_011 le 12/01/2017 
Depose et enregistre le 12/01/2017 


Cargill International AM 2 S.a r.l. 
Societe a responsabilite limitee 
Siege social: 11-13, Boulevard de la Foire 
L-1528 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 182728 


Objet: Changement d’adresse 
Madame, Monsieur, 

Veuillez noter le changement d’adresse ci-dessous de la societe Cargill International 
AM 2 Sari avec effet immediat. 

Ancienne adresse : 11-13 Boulevard de la Foire 

L-1528 Luxembourg 


Nouvelle adresse : 26, Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 


Luxembourg, le 11 janvier 2017. 



